راهنمای جامع خرید و استفاده بهینه از کارسلینگ آسانسور 
نکات کلیدی خرید کارسلینگ: 


۰ ایمنی :اطمینان حاصل کنید که کارسلینگ مجهز به سیستم پاراشوت (ترمز اضطراری) برای 
جلوگیری از سقوط کابین است. 

استحکام :ساختار کارسلینگ باید توان تحمل وزن کابین. بار و نیروهای وارده را داشته 
باشد. 

۰ جنس :بهترین متریال برای کارسلینگ» ورق گالوانیزه يا رنگ الکترواستاتیک است که کمترین 
آسیب را به محیط زیست وارد می‌کند. 

عملکرد :کارسلینگ باید لرزش و صدای کابین را کنترل کرده و از ترمز ایمنی آسانسور 

مونتاژ و دمونتاژ :مدل‌های پیج و مهره‌ای برای سهولت در نصب و جداسازی توصیه 
می‌ شود. 


نگهداری و بازرسی دوره‌ای: 


۰ قطعات کارسلینگ را به طور منظم بررسی کنید و هرگونه سایش, زنگ زدگی با خوردگی را 
برطرف کنید. 

۰ کفشک‌ها را که نیروی وارده بر ریل ها را تحمل می‌کنند» به دقت بررسی کنید. 

۰ در صورت بروز هرگونه لرزش يا صدای غیرعادی. فوراً مشکل را بررسی کنید و از تعمیر یا 
جوشکاری خودسرانه خودداری کنید. 


پاسخ به سوالات متداول: 


استفاده از کارسلینگ دست دوم :توصیه نمی شود زیرا ممکن است با ساختار آسانسور 
شما سازگار نباشد. 

۰ وظیفه کارسلینگ :حمل ایمن کابین» کنترل حرکت. لرزش و صدا, و جلوگیری از سقوط 
ناگهانی .این گزینه برای آسانسورهای با فضای محدود مناسب است. 

۰ عوامل موثر بر قیمت کارسلینگ در اصفهان : کیفیت قطعات ارتفاع چاهک» ظرفیت 
شا فنهد, 

۰. انواع متداول کارسلینگ هیدرولیکی :جک در کنار مستقیم (برای آسانسورهای کوچک) و 
جک در کنار غیرمستقیم (برای آسانسورهای بزرگ و سنگین). 


برای سفارش کارسلینگ در اصفهان» با کارشناسان ما تماس بگیرید. 


8 نصب جک و پاور آسانسور در اصفهان شرکت خاوران صنعت 
خدمات جک و پاور آسانسور در اصفهان مشاوره. طراحی و نصب انواع جک و پاور 
۳ آدرس اصفهان خیابان کهندژ ایستگاه دوپله 
روبروی کوی ۵۵ 
۵ ارتباط با ما ۶۹ - مدیریت: کارخیران 


